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Description: Vertical Linkage Rod 
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Inspection Dwg: D4547 Rev: B Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawing Actual Method of 
Dimension TREINE Dimension Inspection comments 
1.00 +/-0.030 | 
0.75 +/-0.030 
5/16-18 UNC-2B N/A 
0.063 +/-0.010 
40.030 
+/0.080_ | 
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[Rev | Date | Change 
13.03.07 | New Issue 
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